La mejor app de nivel de burbuja para iPhone y Android (2026)
Comparamos las mejores apps de nivel de burbuja para iOS y Android: precisión, funciones y cuáles funcionan de verdad sin anuncios ni muros de pago.
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¿Funcionan realmente las apps de nivel del móvil?
La respuesta corta es sí: los smartphones modernos incorporan acelerómetros MEMS lo bastante precisos para la mayoría de tareas de nivelación en casa y en la obra. La diferencia entre apps no está en el hardware, sino en lo bien que la aplicación lee ese sensor, cómo muestra los datos y qué hace con las interferencias y la calibración.
Esto es lo que separa una buena app de nivel de burbuja de una frustrante, y qué aplicaciones merecen la pena instalar en 2026.
Qué hace buena a una app de nivel para el móvil
Antes de comparar aplicaciones, conviene saber qué funciones importan de verdad:
	Varios modos: ojo de buey (superficie plana), nivel horizontal, plomada vertical y medición de ángulos cubren distintas tareas del mundo real.
	Calibración: la posibilidad de poner el sensor a cero con una referencia conocida, porque no hay dos móviles con los sensores perfectamente alineados de fábrica.
	Aviso de tolerancia: indicadores visuales que dicen «estás cerca» antes de decir «estás nivelado», en lugar de un simple sí o no.
	Función de retención: bloquea la lectura para que puedas apartar el móvil de la superficie y seguir viendo la medición.
	Detección de interferencias: te avisa cuando hay campos magnéticos distorsionando la lectura.
	Sin anuncios: porque no puedes cerrar una ventana emergente mientras sujetas un listón contra un montante de la pared.

Bubble Level & Angle Gauge
Plataforma: iOS y Android | Precio: gratis, sin anuncios | Sin conexión: sí
Es la opción gratuita más completa disponible en ambas plataformas. Sus cuatro modos de medición cubren todos los usos habituales. El sistema de calibración de 180° permite calibrar sobre una superficie plana conocida, guardar varios perfiles de calibración y deshacer errores. La barra de confianza muestra la estabilidad del sensor en tiempo real: si una interferencia electromagnética está afectando a la lectura (por un altavoz o un motor cercano), la app te lo indica antes de que confíes en una medición errónea.
El sistema de guía por tolerancia (OK / NEAR / OUT) destaca especialmente. En lugar de mostrar solo un número, te dice cuándo estás dentro del rango aceptable para la tarea, algo muy útil cuando estás a seis metros de altura en una escalera y no puedes quedarte mirando ángulos decimales.
Descarga: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Plataforma: solo iOS | Precio: gratis con anuncios, con mejora Pro disponible
Una de las primeras apps de nivel para móvil. Es precisa para un uso básico, pero la versión gratuita incluye banners publicitarios que estorban mientras trabajas. Se limita al modo burbuja básico: sin medición de ángulos ni perfiles de calibración en la versión gratuita.
Bubble Level de NixGame (Android)
Plataforma: Android | Precio: gratis con anuncios
Funciona, pero la interfaz está anticuada y los anuncios aparecen en la parte inferior de la pantalla, justo donde apoyas el pulgar. No detecta interferencias. Cumple en tareas sencillas, pero le falta la profundidad de Bubble Level & Angle Gauge.
Clinometer + bubble level (iOS)
Plataforma: iOS | Precio: freemium
Buen funcionamiento como inclinómetro, popular entre fotógrafos para comprobar la inclinación de la cámara. La interfaz resulta menos intuitiva para trabajos de bricolaje en casa y el conjunto completo de funciones está tras un muro de pago.
¿Qué app deberías instalar?
Para la mayoría de usuarios, Bubble Level & Angle Gauge es la elección clara: cubre todos los modos que necesitas, funciona sin conexión, no tiene anuncios y su sistema de calibración es el mejor de su categoría. No hay motivo para pagar ni soportar publicidad cuando existe una opción gratuita y completa.
Si usas solo iOS y haces mucha fotografía, Clinometer merece un vistazo por sus funciones de inclinación, pero para construcción y bricolaje la mejor opción es Bubble Level & Angle Gauge.
Precisión frente a un nivel físico
Los acelerómetros de los móviles suelen alcanzar una precisión de ±0,1°–0,5°. Un buen nivel profesional de 60 cm llega a unos ±0,05°, así que el teléfono es algo menos preciso en el extremo. Para colgar estanterías, instalar electrodomésticos y proyectos de bricolaje, esa diferencia es irrelevante. Para construcción de precisión o replanteo de cimentaciones, un nivel físico calibrado sigue siendo el estándar profesional: el móvil es un complemento cómodo, no un sustituto.
Descarga la mejor opción gratuita
Bubble Level & Angle Gauge para iPhone y Android: gratis, sin anuncios y funciona sin conexión. Sus funciones de calibración y tolerancia lo convierten en la opción más práctica para 2026.
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